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ONDE ULTRACORTE 

LINEE DI ALIMENTAZIONE 
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La linea di alimentazione ha il com¬ 
pilo di condurre l’energia erogata dal 
trasmettitore al sistema radiante. 

La necessità di una linea di alimenta¬ 
zione è dovuta al fatto che per otte¬ 
nere una buona propagazione (almeno 
nelle stazioni fisse di una certa impor¬ 
tanza) si richiedono delle particolari 
condizioni d’impianto del sistema ra¬ 
diante e clic tali condizioni non posso¬ 
no essere soddisfatte quando il circui¬ 
to dì carico è incorporato direttamente 
sul complesso. 

Perché l’impiego di una linea di ali¬ 
mentazione non pregiudichi il funzio¬ 
namento di un complesso di trasmissio¬ 
ne, è necessario prima di tutto che non 
si verifichino delle pendolazioni di ener¬ 
gia fra il sistema radiante e il genera¬ 
tore e poi che Passorhi mento di ener¬ 
gia sia compreso entro limiti partico¬ 
larmente ristretti. 

Riguardo alle pendolazioni energeti¬ 
che se ne ottiene rannullamento equi¬ 
librando l’impedenza propria della li¬ 
nea con quella del sistema radiante. 

Tale condizione di equilibrio è in ge¬ 


nere ottenuta con un sistema a ponte, 
del cui calcolo tratteremo in altra sede. 

Per quanto riguarda l’assorbimento 
energetico è necessario che la linea pre¬ 
senti una resistenza ohmica assai bassa 
alle frequenze di lavoro, e una resisten¬ 
za d’isolamento elevatissima (teorica¬ 
mente dovrebbe essere in fin ita). 

E’ da noLare inoltre che l’assorbi¬ 
mento energetico aumenta quando la 
linea di alimentazione è posta in condi¬ 
zioni di poter irradiare, perchè, in tal 
caso, come del. fretto vedremo pure 
meglio in altra sede, è presente la resi¬ 
stenza di radiazione. In conclusione la 
linea di alimentazione dev’es-sere for¬ 
mata da un conduttore isolato da una 
calza metallica esterna (schermo) che 
verrà collegato a potenziale zero. 

E’ questo il così detto cavo scherma¬ 
to che deve rispondere a particolari ca¬ 
raneristiche tecniche in relazione al va¬ 
lore della frequenza di lavoro. 

Nel caso particolare di funzionamenLo 
sulle iperfrequenze la determinazione 
del cavo schermato è subordinato ai 
seguenti requisiti : 


di G . Termini __ 

a) limitata resistenza ohmica del con¬ 
duttore alla frequenza di lavoro; 

b) il materiale isolante per distanziare 
il conduttore dallo schermo non dev'es¬ 
sere igroscopico, nè alterarsi a forti va¬ 
riazioni di temperatura; deve possedere 
ottime qualità meccaniche, nonché un 
angolo di perdita assai basso e una co¬ 
stante dielettrica molto bassa. 

In tal modo oltre a dotii di solidità e 
di resistenza agli agenti atmosferici 
normali ed accidentali, il cavo deve pre¬ 
sentare uiPattenuazione, e quindi un 
consumo energetico limitatissimo. 

Da parte nostra possiamo concluder** 
queste brevi note sulle Enee dì alimen¬ 
tazione, indicando che i migliori risul¬ 
tati sono stati ottenuti sperimentalmente, 
anche nel campo delle onde metriche, 
facendo uso del cavo schermalo da 21) 
min. (mod. 2504.20) della « Ducali » con 
distanziatori in ipcrtrolitul, normalmen¬ 
te usato per discesa d’antenna. 

Più avanti studieremo appunto la pos¬ 
sibilità di adottare tale cavo come li¬ 
nea di alimentazione di un ì rasine! li¬ 
tore per onde ultra corte. a 
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TELEVISIONE 


(VI) 


I PRINCIPI GENERALI DELLA TELEVISIONE 


Prof . Rinaldo Sartori 

5008 Continuazione, vedi N. 11 


Generazione del movimento di esplorazione con 
analisi a sequenza alternata . 


Ripeteremo ora per il -caso della sequenza al¬ 
lei naia le considerazioni svolte a proposito della 
sequenza progressiva di analisi. La figlila 13 con¬ 
tiene le rappresentazioni delle due leggi del mov i¬ 
mento verticale (diagramma a) e del movimento 
orizzontale (diagramma />), dalle quali si ottiene 
il disegno delle righe di analisi sull 5 immagine* 
detto reticolato di analisi (diagramma e). Le con¬ 
dizioni rappresentale da questa figura differiscono 
ila quelle rappresentate nella figura 9 soltanto 
perchè il periodo dell’ esplorazione verticale 
t in figura 13 ridotto alla metà di quelle dei¬ 


di una quantità doppia ili quella di eui si abbassa 
durante lo stesso movimento nei caso della figura 9. 
Infine l’area esploratrice, mentre compie Lintero 
movimento di esplorazione verticale di un qua¬ 
dro X (rappresentato dal dente di sega P(Jli), 
descrive soltanto tre righe e mezzo in senso oriz¬ 
zontale. Perciò, se il movimento di esplorazione ha 
inizio nel vertice A dell’immagine, dopo un intero 
periodo del movimento verticale l’area esploratri¬ 
ce, essendo scesa dal bordo superiore al bordo in¬ 
feriore dcirimmagine e risalita nuovamente al 
bordo superiore, non si ritrova nel punto A di 
partenza, ma nel punto M a metà del bordo supe¬ 
riore AB. Pertanto l’area esploratrice, proseguen¬ 
do nel suo movimento, dopo aver descritto una pri¬ 
ma volta le righe di analisi che partono da A, de- 



Fig. 13. — Esplorazione con sequenza di mudisi alternata, a) legge del movimento di quadro; b) legge del movimento 

di riga; c) movimento del T area esploratrice sull’immagine. 


la figura 9. Ne deriva che nel Più ter vai lo di 
tempo corrispondente ad un intero periodo T q t l 
movimento v erticale sono compresi, non più 7, ben¬ 
sì ili' e mezzo periodi 7Y del movimento orizzon¬ 
tale. inoltre, poiché i tratti PQ del diagramma «) 
che rappresentano il movimento di discesa hanno 
inclinazione doppia di quella degli stessi tratti del¬ 
la figura 9, si verifica che l’area esploratrice, men¬ 
tre descrive una riga di analisi dal bordo sinistro 
AD al bordo destro BC dell’immagine, si abbassa 


scriverà quelle che partono da M e che si inseri¬ 
scono esattamente sulla mieta dello spazio racchiuso 
dalle prime. 

Si conclude quindi che V analisi con sequenza 
alfe niata si ottiene semplicemente realizzando i di¬ 
spositivi in modo che l’area esploratrice descriva 
un numero intero di righe di analisi più mezza 
riga nel tempo corrispondente ad un intero pe¬ 
riodo del movimento verticale. 

Nei sistemi di televisione più. diffusi il inovimen- 
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lo di esplorazione si ottiene mediante -due tensioni 
elelriehe o correnti elettriche, le quali \ ariano nel 
tempo secondo leggi rappresentate per runa dal 
diagramma a denti di sega del movimento verticale 
e per Pallia dal diagramma analogo del movimento 
orizzontale Tali tensioni o correnti elettriche sono 
generate da appositi oscillatori, di cui uno coman¬ 
da il movimento orizzontale e quindi viene detto 
oscillatore di riga, mentre l’altro comanda il mo¬ 
vimento verticale e quindi viene detto oscillatore 
di quadro. Della loro descrizione ci si occuperà 
quando si parlerà degli apparati. Per ora interes¬ 
sa ancora soltanto osservare che le frequenze ge¬ 
nerate da tali oscillatori sono rispettivamente ugua¬ 
li alla frequenza f r di riga ed alla frequenza /,, 
di quadro. 


ferrore alla metà del periodo del movimento di 
riga T r , altrimenti i tratti di ritorno verticale sa¬ 
ranno nuovamente intrecciati. 

Oliando si veri lira lo sfasamento indicato (in¬ 
feriore a T r -2) è possili ile anche irr quesLo caso 
una certa libertà di -celta del tempo ili ritorno ver¬ 
ticale, con le stesse limitazioni precisate nel caso 
dell a seq u enza | ) rag re ss iva. 

Relazione tra frequnza d immagine e frequenza di 
riga nel caso di sequenza alternata. 

Continuiamo ad indicare con n r il numero delle 
righe di analisi di un’intera immagine e eoi 
a T — a n r 



l’ip. D. - Effetto di uno sfasamento tra il movimento diriga e quello di quadro, a) legge del movimento di quadro: 
bt legge del movimento di riga; c) movimento dell'esplorazione con sequenza alternata. 


Quanto precede dimostra allora che il realizzare 
una sequenza di analisi progressiva od alternata 
dipende unicamente dal rapporto delle frequenze 
dei due oscillatori di riga e di quadro. Se 1 tale 
rapporto è uguale ad un numero intero, si realizza 
un’analisi con sequenza progressiva; se invece esso 
è uguale ad un numero intero più 0,5, si realizza 
un’analisi con sequenza alternala. 

Si osservi ancora che, anche nel caso di sequen¬ 
za alternata, non ha alcuna influenza uno sfasa¬ 
mento dei diagrammi a denti di sega del movi¬ 
mento di riga e di quadro, cioè delle tensioni di 
riga e di quadro. Dall’esame della figura 14 e dal 
suo confronto con la figura 13 risulta anzi elle, se 
l'esplorazione non comincia dal vertice 4, ma da 
un punto 4’ intermedio tra A e B, i due tratti di 
ritorno verticale risultano disposti più favorevol¬ 
mente sull*immagine e risultano pure più brevi. 
Pertanto un certo sfasamento tra i due movimenti 
è sempre consigliabile: esso dovrà perù essere in¬ 


la larghezza delle stesse righe di analisi. Poiché 
durante un periodo del movimento verticale devo¬ 
no essere descritte un numero intero di righe più 
mezza riga e poiché con sequenza alternata la to¬ 
talità delle n r righe di analisi viene esplorata nel 
tempo corrispondente a] doppio del periodo di 
quadro 74/ (ossia nel tempo corrispondente ad un 
solo periodo Tr viene esplorata la metà delle to¬ 
tali righe di analisi), si conclude che dividendo per 
due il nmero n r si deve ottenere un numero intero 
più 0,5. Si ha cioè: 

n T 2 “ m + 0,5 

essendo ni un numero intero. Moltiplicando per 
due si deduce la relazione: 

n r — 2 in + 1 

Ora, poiché 2m. essendo il doppio di un numero 
intero, è sempre un numero pari, 2ni 4- / è sempre 
mi numero dispari. Perciò si conclude elle per rea- 
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lizzare I ’aiiali-i a sequenza a Iter nàia con il seni- 
pi ire artifìcio rii proporzionare opportunamente la 
frequenza degli oscillatori di riga e di quadro è 
necessario che il numero n r delle righe di analisi 
di un’immagine sia un numero intero dispari. 

Sono stali invero proposti anche sistemi di ana¬ 
lisi con sequenza alternata in cui il numero delle 
righe di analisi era pari. Ma essi non hanno avu¬ 
ti; diffusione, perche richiedevano un'inutile com¬ 
plicazione degli apparati. 

Ciò posto, da!Pesame della figura 13 e delle con¬ 
siderazioni precedenti, si deduce che tra il perio¬ 
do di quadro ed il periodo di riga, nel raso di ana¬ 
lisi con sequenza alternata, vale-la relazione: 



Ossia, passano alle frequenze, che sono gli inversi 
dei periodi: 



In parole: la frequenza di riga, nel raso di ana!i~i 
con sequenza alternata, è uguale al prodotto della 
frequenza di quadro per la metà del numero delle 
righe di analisi. Nel caso della figura 13 (o 14) si 
ha n r =7: quindi, mantenendo/^ =50 quadri al 
secondo, si trova: 

7 

f T — — X 50 — 175 righe al sec. 

z 


DISTORSIONI D 

Distorsioni prodotto dalla tensione di roto. Caso 
di sequenza progressiva e frequenza di rete mul¬ 
tipla della frequenza di immagine. 


Si è già detto che il movimento orizzontale ed 
il movimento verticale del Parca esploratrice sono 
quasi generalmente prodotti da due distinte ten¬ 
sioni o correnti elettriche, le (piali vadano nei 
tempo rispettivamente secondo le leggi rappresen¬ 
tate dai due diagrammi a denti di sega già illustrati 
nei paragrafi precedenti. Si è pure detto che tali 
tensioni o correnti elettriche sono generate da dm* 
distinti oscillatori. 

Ora le tensioni continue necessarie al funziona¬ 
mento delle valvole elettroniche di questi oscilla¬ 
tori sono generalmente ricavate da un raddrizza¬ 
tore alimentato di reti amen te dalla rete industriale 
di distribuzione dell’energia elettrica. Ne deriva 
che, per quanto sia accurata la costruzione de! 
rad'drizzatore e del suo filtro di uscita, una sia pur 
piccola componente alternativa è sempre presente 
nelle tensioni continue di alimentazione delle val¬ 
vole. Altre tensioni alternative possono generarsi 
nei circuiti degli oscillatori per induzione di iella 
dal trasformatore di alimentazione del raddrizza¬ 
tore o per effetto della corrente alternata usata per 
l'accensione delle valvole stesse. 

Queste tensioni alternative producono distorsio¬ 
ni nel l'immagine, di cui le -più fastidiose e più 
diffìcilmente eliminabili sono quelle dovute a oom- 


Poichè la larghezza a T delle righe di analisi, e 
quindi il loro mimerò n r , è fissata dalla nitidezza 
dell’un magi ne che si vuol ottenere, nienti e la fre¬ 
quenza di quadro è fissala da quella della rete di 
alimentazione, risulta che l'adozione della sequen¬ 
za alternala consente di ridurre a metà la frequen¬ 
za di riga in confronto a quella che si avrebbe con 
sequenza progressiva. Questo fatto costituisce già 
un notevole vantaggio, portando una certa sempli¬ 
ficazione nel problema tecnico della realizzazione 
dell oscillatore di riga. Di altri e molto più vistosi 
vantaggi si parlerà in seguilo. 

Ora vogliamo anche qui concludere. Le condi¬ 
zioni che devono essere realizzate nel caso di ana¬ 
lisi con sequenza alternata sono: 

1) — il numero delle righe di analisi per im¬ 
magine deve essere un numero dispari; 

2) — il rapporto tra la frequenza di riga e la 
frequenza di quadro deve essere uguale ad un nu¬ 
mero intero più 0,5 (metà del numero di righe di 
analisi per immagine); 

3) — lo sfasamento eventuale tra il movimento 
di riga ed il movimento di quadro deve essere ugna¬ 
le alla metà del periodo del movimento di riga: 

1) — il tempo di ritorno verticale deve essere 
inferiore allo sfasamento ira i movimenti di riga 
e di quadro. 


ELL' IMMAGINE 

ponenti di tensione aventi frequenza uguale alla 
frequenza di rete. Al resistenza di queste distor¬ 
sioni si è già accennato fin dal principio. Qui vo¬ 
gliamo occuparcene un poco in dettaglio, sia per¬ 
chè renderemo conto così di fenomeni spesso vi¬ 
sibìli nei ricevitori televsivi del commercio, sia 
perchè metteremo in evidenza nello stesso modo 
un altro vantaggio che deriva dall’adozione del- 



Fig. 15. — Ondulazione della tensione a denti di sega del 
movimenta orizzontale , dovuta a residuo alternativo a fre¬ 
quenza di rete . Sequenza progressiva. Tr : periodo del mo¬ 
vimento di linee; Ti: periodo del movimento di immagine; 
T: periodo delia tensione di rete (uguale alla metà di Ttp 
perchè la frequenza di rete è doppia di quella di immagine). 


192 • 





















I*analisi con sequenza alternata. Per rimanere fe- 
(Irli al principio fii procedere dal Parile al nidi- 
ri le, dal semplice al con plesso, eomincereuio ad 
esaminare il raso in cui la sequenza di analisi sia 
progressiva e la frequenza di rete sia doppia di 
quella di immagine. 



Mg. 16. Reticolato di analisi quando la leggo del morì- 
mento orizzontale è deformata come in figura 15. 


Supponiamo per semplificare le figure, che il 
numero delle righe di analisi sia di 13, eli e la Ire- 
quenza di immagine sia di 23 immagini al secon¬ 
do e che la frequenza di rete sia di 30 periodi al 
secondo. Una tensione alternativa sinusoidale, di 
frequenza uguale a 50 periodi al secondo, sovrap¬ 
posta alla tensione a denti di sega dell’oscillatore 
di riga, la quale ha frequenza di 13 x25=325 ri¬ 
ghe al secondo, ha come risultato di variare la leg¬ 
ge del movimento orizzontale introducendo ima 
ondulazione nel cor rispondente diagramma a denti 
di sega del tipo di quella indicata nella figura 15. 
Tale figura è estesa ad un intero periodo dell’espio- 
razione verticale (125 di secondo), ossia al nu¬ 
mero di righe comprese in un*intera immagine. 
L’intervallo coperto dalla figura 15 comprende pu- 
re,(‘ome è indicato m essa, -due periodi della ten¬ 
sione alternata, ciascuno dei quali dura I 50 ili 
secondo. 

IT effetto di questa ondulazione è di produrre 
un’imm a gin e, i cui bordi vellicali sono ondulali, 
come è rappresentato nella figura 16. Ogni riga di 
analisi, invece di essere centrata suirimmagine, è 
spostala a destra od a sinistra seguendo I"anda¬ 
mento della ondulazione prodotta dalla tensione 
residua. Pertanto tutta 1*immagine riprodotta è 
deformata nello stesso modo in cui sono deformali 
i bordi verticali. 

Se la tensione alternativa residua si sovrappone 
alla tensione a denti di sega prodotta dal Ti se illa¬ 
tore di quadro, la legge secondo cui si svolge il 
movimento verticale risulta deformala nel modo 
rappresentato dalla figura 17. In tal caso la pen 
(lenza del tratto PQ del diagramma corrispondente 
al movimento di discesa dell'area esploratrice non 


e costante, ma varia periodicamente mentre rana 
stessa discende attraverso l'immagine. Tale pen- 
denza rappresetita la veloci*a i1i discesa e quindi 
l'area esploratrice discende con velocità diversa a 
seconda della posizioni' in cui essa si Lrova sulTim- 
m agi ne (velocità minima all’inizio, alla metà ed 



Fig. i?. Ondulazione della tensione a denti dì sega del 
movimento verticale. Simboli come in fig. 15. Lìnee a trai - 
leggio: tensioni' a denti di sega non deformata e residuo si¬ 
nusoidale. Linea eutitinaa: tensione a denti di sega risuf- 
Inait* dalla somma delle altre due. 



Flc lìì. Reticolato di analisi quando la leggi' tiri morì- 
mento verticale è deformata come in figura 17. 


alla line deli esplorazione; velocità massima ad un 
quarto ed a tre quarti del l'intera discesa). Pertan¬ 
to l’arca espi ora Ilice, durante Per-plora/ioiie di 
una riga orizzontalo, si abbassa di lunghezze di¬ 
verse nei diversi punti deirimmagine; ossia le ri¬ 
ghe di analisi non risultano più equidistanti, ma 
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variamente spaziate, come è iappresentato nella 
figura lo. Ciò porta coinè conseguenza che nella 
riproduzione dellimmagine le parli di questa in 
cui le righe sono più addensate verranno contraile 
nel senso verticale, mentre quelle in cui le righe 
sono più rarefatte verranno dilatale nello stesso 
senso. Si ha cioè una distorsione verticale elei va¬ 
lori geometrici degli elementi dell"immagine, ana¬ 
loga a quella che si verifica per \ immagine riflessa 
da uno specchio ondulato. 

Oltre ai due casi semplici qui esaminati, altri 
tipi più complessi di distorsione possono essere de¬ 


terminati dalla presenza di tensioni alternative re¬ 
sidue sovrappone alle tensioni a denti di sega de¬ 
gli oscillatori di riga e rii quadro. Qui i due tipi 
caratteristici sono stali, per comodità di esposi¬ 
zione, esaminali separatamente; non d deve però 
dimenticare che es-i si verificano sempre insieme, 
sovrapposti anche agli altri più complessi clic sono 
stati taciuti, in complesso le tensioni alternative 
residue producono una deformazione del retico¬ 
lato di analisi ed uno spostamento degli clementi 
dell'immagine. 

(continuo) 


RICEVITORI CON SCALA 
TARATA SULLE STAZIONI ■" 
AD ONDE MEDIE 


2385 

idam pilli razione dei segnali radio in un ricevi¬ 
tore solleva un certo numero di problemi per i 
quali la soluzione è tanto più difficile quanto più 
elevata è la frequenza. Menile parecchi di questi 
problemi quelli, ad esempio, che riguardano le 
valvole — esorbitano dallo scopo della presente 
trattazione, esistono in un ricevitore delle parti, 
come le bobine ed i condensatori, ai quali la mag¬ 
giore frequenza impone delle esigenze non facili 
da soddisfare. Iv con questo elite rio elle si spie¬ 
ga in modo naturale come in primo tempo si sia 
dato preferenza alle onde lunghe dell’ordine di 
1000 mi, per passare in seguito gradualmente alL 
onde più corte a mano a mano che il numero delle 
stazioni veniva crescendo e che per conseguenza 
si estendeva la gamma delle frequenze da utili/ 
zar e. 

Da principio era impossibile seguendo questa 
via, scendere al disotto dei 200 mi poiché le onde 
inferiori a 50 mi è nuovamente interessante, e in 
rùstiche di propagazione molto sfavorevoli. Ma 
più tardi si scoprì che la trasmissione delle onde 
inferiori a 50 ini è nuovamente interessante, e in 
questi ultimi tempi si è largamente approfittato 
di queste proprietà, talché esistono attualmente 
delle stazioni di radiodiffusione die fanno rego¬ 
lare servizio in un campo di frequenze che si 
estende da 13 a 2000 mi. 

Poiché lo sfruttamento delle onde corte — in¬ 
tendendo con ciò le onde al disotto dei Ù.) rnt — 
si accentua sempre di più, si ritiene desiderali ile 
appropriare i dispositivi di sintonia dei ricevitori 
per questo campo di onde, in modo da poter sin¬ 
tonizzare i trasmettitori facenti servizio in esso con 
la stessa facilità di quelli delle onde medie e lun¬ 


ghe (200-2000nit). In ultima analisi il problema sì 
riduce a poter indicare le stazioni ad onde corte 
nella scala del ricevitore singolarmente, anziché 
per gruppi o bande, come fino ad oggi è stato fatto. 

La sintonizzazione di un ricevitore 

La sintonizzazione di un radioricevitore si ef¬ 
fettua generalmente con una commutazione di bo¬ 
bine (scelta della gamma di onde desiderata) e 
poi etili la regolazione continua di una capacità. 
Il valore che può assumere la capacità di un cir¬ 
cuito di sintonia nelle due posizioni estreme di 
regolazione stanno nel rapporto di 1 12 circa, al 
quale corrisponde un rapporto di frequenze o di 
lunghezze d’onda di V 12 = 3,5, E’ allora possibile 
dividere tutto il campo d'onda destinato alla ra¬ 
diodiffusione in quattro gamme ciascuna delle qua¬ 
li piiò essere esplorata in modo continuo dal con¬ 
densa lo re v a ri a b i I e. 

Il più piccolo scarto ammissibile tra le frequen¬ 
ze di due trasmettitori é determinato dalla più ele¬ 
vata frequenza di modulazione che essi debbono 
poter trasmettere, e, in seguito ad accordi interna¬ 
zionali, é stalo fissalo a 9 kllz per i trasmettitori 
di radiodiffusione. Lo scarto in frequenza tra due 
1 rasinoti il ori vicini è dunque indipendente dalla 
frequenza stessa: per conseguenza la gamma dello 
onde corte rispetto alla gamma dello onde medie 
offre if posto ad un numero di stazioni considere¬ 
volmente più elevato. La tabella II illustra quanti- 
tali v amen te questo concetto. 

A pari spostamento del condensatore variabile 
di sintonia nella gamma delle onde corte viene 
esplorato un numero di stazioni 12 volte maggiore 
rispetto alla gamma delle onde medie. Per ricevere 
una determinata stazione Loperazioiie di sintonia 
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deve allora essere seguita con una precisione 12 
volte maggiore. Se* per esempio, si pone la preci¬ 
sione di sintonizzazione a 2000 M/, cioè a circa I/o 
dell’intervallo Ira duo stazioni, ciò significa che 
la posizione del condensatore 1 dove essere ivi produ¬ 
cibili 1 con una precisione di I 5*1800 — 01 1000. 

Come si ottiene una così elevata precisione? 

VI lo scopo di ottenere !a richiesta precisione, il 
meccanismo di sintonìa, dinante il passaggio ila 
una stazione alla seguente, ite ve essere fortemente 
demoltiplicato e deve dar luogo ad uno sposta¬ 
mento sufficientemente esteso dell indice sulla sca¬ 
la. Inoltre il meccanismo di coniando deve essere 
eseguito con una cura tale che per una data posi¬ 
zione del bottone di sintonia la posizione degli 
organi variabili dei circuiti di accordo sia ritiro- 
dotta al 0,012/- Inoltre si può osservare che l i 
precisione richiesta si raggiunge solo prendendo 
delle precauzioni particolari affinchè, a regolazione 
eseguita, le caratteristiche dei circuiti accordati 
non varino da per effetto del riscaldamento pro¬ 
prio dell'apparecchio sia per una eventuale va¬ 
riazione della temperatura and dente. 

La prima condizione è facilmente soddisfalla, 
grazie al fatto che i Ir asme Li iteri ad onde corte 
non si trovano distribuiti -mifinterà gamma, ma 
sono raggruppali in determinate bande tli frequen¬ 
za che occupano i dintorni delle seguenti lunghezze 
d’onda: 13, 16, 20. 25, 30. 50 mi. C iò perni etti 1 
di operare per la sintonizzazione vantaggiosamente 
iwdla maniera seguente: ci si accorda da p prima 
per mezzo ili clementi fissi sul centro di una delle 
bande e si utilizzano in seguito dei piccoli elementi 
variabili per regolane la sintonia nelbinlerno della 
lumda sulla stazione desiderata. Questi elementi di 
variazione e sopra tutto l’estensione della loro cor¬ 
sa, devono permettere una variazione di sintonia 
di solo il 5% circa al posto del fattore 3,5; ne 
risulta che la regolazione di questi elementi può 
essere molto meno precisa. 

Quivi! (dementi variabili non debbono essere 
previsti per tutti i circuiti ili accordo ma solamente 
per quelli piò selettivi. La posizione degli elementi 
di esplorazione della banda è ritrovata e riprodotta 
nel modo ordinario per mezzo di un indice su di 
una scala. Le stazioni di una medesima banda in 
tal modo sono per così dire disposte su una scala 
separata. Questo artificio dà luogo al procedimento 
di sintonia che è stato chiamato « a banda allar¬ 
gata » fin inglese « bandspread n). 

Come elementi fissi di selezione delle bande, si può 
usare al poeto del condensatoli 1 variabile una serie 
di condensatori fissi. Ma si può anche imporre al 
condensatore variabile una serie di posizioni ob¬ 
bligati 1 , per esempio con l’aiuto di un meccanismo 
analogo a quello che iene usato nei ìmaterni ri¬ 
cevitori con sintonizzazione a bottoni pulsanti. (Io¬ 
nie elementi variabili si può far uso di piccoli 1 
capacità variabili co Negate in parallelo con la ca¬ 
pacità principale, oppure di piccolo bobine va¬ 
riabili situate in serie con la bobina principale. La 
variazione di una bobina può a sua volta effettuar¬ 
si in svariati modi e su questo argomento ritorne¬ 
remo in seguito. 


Vantagginoci inconvenienti dei diversi sistemi 

In vantaggio importante derivante dal Li in piego 
di ima serie di condensatoli fissi al posto di uni 
serie di posizioni obbligale del condensatore va¬ 
riabile, è dato dal fatto che quelle parti clic deb¬ 
bono essere costruite con granile precisi ne, non 
sono obbligate ad alcun movimento. I n altro van- 
taggio proprio di questo sistema è dato dalla faei- 
lilà con la quale possono essere compensate le va¬ 
riazioni della frequenza di risonanza per effetto 
della temperatura e su questo ritorneremo in se¬ 
guito. I n inconveniente invece risiede nella ne¬ 
cessità di disporre di un numero elevato di ele¬ 
menti di collegamento. Si deve infatti prevedere, 
per ciascun circuito da sintonizzare con precisione, 
tanti condensatori fissi per (filante sono le bande 
(ionio elemento di variazione un condensatore va¬ 
riabile è pili facile da realizzare con la precisione 
richiesta rispetto ad una bobina variabile. Però 
quest’ultima presenta il notevoli* vantaggio elio pel¬ 
le div erse bande la ri partizione delle stazioni lun¬ 
go le rispettive scale è migliore. Il calcolo seguente 
lo dimostra. 

Se L e C sono rispettivamente la bobina e la ca¬ 
pacità fissi 1 . A/ e A c la bobina e la capacità varia¬ 


bili, la frequenza di sintonia < 
i due casi : 

/+A/— 9 -\/rrt~± \ ! 


epettivameiite j ri 


Ac) 


/ 


M'-ti) 


(I) 


{ 2 ) 


C 


nella (/) ri trova 


A c 


ottiene 


2-V LC( 

1 

2-V(LnM\C 

Aoi abbiamo visto dalla tabella I clic è po-si- 
hile coprire lo lunghezze d’onda di 13, 16, 2(1, 23 
e 30 Hit. per mezzo di una bobina unica. In questo 
modo L è costante c 

1 

Tv-fh 

SostUnendo / con questo valore 
per un condensatore variabile 

A f=-2~fL 
mentre clic per la bobina variabile 

/ 

2L 

Ciò che si desidererebbe è che in tutte le bande 
ili frequenza le stazioni fossero distribuite con la 
in ed esima densità lungo la scala: ciò significhe¬ 
rebbe che A f Ac in un caso e A/ A/ nell'altro 
avessero nelle diverse bande lo stesso valore e fos¬ 
sero quindi indipendenti da /. Noi constati amo eli** 
questa condizione ideale non è raggiunta in nes¬ 
suno dei due casi; però la sintonia con bobina va¬ 
riabile (espressione 4) se no avvicina di più di 
quella con condensatore variabile. 

Si potrebbe ottenere una sensibilità costante di 
sintonia, cioè A/ Ac = co.sf, scegliendo per ciascu¬ 
na delle bande oltre un condensatore fisso separalo 
(7/, anche una bobina fissa separala Lf. La condi¬ 
zione necessaria risulta allora dalla espressione( 7): 

A/ _ _ 1 f _ 


A / = 


A l. 


( 3 ) 


(4) 


cost 


z c 
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e per conseguenza: 

v-tL-'V-Jrcf 


Cosi 

2^.r ' 


( 5 ) 


Noi vediamo che secondo la relazione (5) volen¬ 
do fare A f A c egualmente grande per mite le ban¬ 
de la capacita del circuito osci)laute dovrebbe es¬ 
sere eccelsivamento grande per le onde corte. Essa 
deve in elicilo crescere con la frequenza contraria 
niente a quanto si fa normalmente. Riguardo alla 
stabilità della frequenza di risonanza questo fatto 
deve essere consideralo vantaggioso. Sono precisa 
mente le piccole capaciti* parassite tra gli elettrodi 
di una valvola e i loro fili di coìlegaiuenio che v. 
riano fortemente con la temperatura. Se per con¬ 
tro esiste una forte capacità fi-sa in parallelo !-■ 
loro variazioni non Intimo influenza appre/z ibiL 
sulla sintonia. 

Noi ci proponiamo di descrivere ora due moti» 
di realizzare il sistema di sintonia a banda al liti¬ 
gata: il primo comporta un certo mimerò di con¬ 
densatori fìssi per la scelta delle bande ed un con¬ 
densatore variabile destinato all'esplorazione di e-- 
-i: il secondo comporta invece un cerio numero di 
posizioni obbligate di un condensatore variabile, 
per la scelta della banda ed una bobina variabile 
coinè elemento di esplorazione. 


Allargamento della banda con esplorazione 
per mezzo di un condensatore 

Il primo dsteraa t stato applicato in un ricevi¬ 
tore a 6 gamme riparlile nel modo indicato nella 
tabella IH. 

Come si vede le marnine -ono "late mcIìc in moli / 
lab' c 1 n* Ie 3 prime contengono cian una due bande 
da allargare. Per ciascuna banda è -Lato preso un 



allargamento di. banda: f F amplificatore di alta frequenza, 
M convertitore di frequenza. 0 ttseillntorc. Il circuito 
oscillante dell'oscillatore può essere accordato nel modo 
abituali’ per mezzo del condensatore C e delle bobine 
L -kL secondo la posizione del commutatore ili t'anima fì\ 
Quando si manovra il commutatore / entra in azione il 
dispositivo di allargamento di banda. Come bobine di accordi t 
dell'oscillatore sono in funzione le seguenti coppie dì bo¬ 
bine collegati in parallelo LoJ.b, ; I-, h-' !. b, : mentre 

che i condensatori fissi corrispondenti sono posti iti circuito 
per mezzo dei commutatori H p ///. In parallelo con questi 
condensatori sono disposti il condensatore di compensazione 
termica ed il condensatore di esplorazione rispettivamente 
indicati C„, C, s * quest ultimo serve per la sintonizzazione 
nel caso di allargamento della hatela. 


condensatore fisso separato e pertanto le due bau 
de situate nella medesima gamma d onila, lavo¬ 
rano con la medesima bobina. Lo -iberna sintetiz¬ 
zato è mostrato in fig. 1 e la didascalia ne illustra 
iì significato delle parti. Come si vede, il principio 
ili allargamento della banda è applicato ad un solo 
circuito e precisamente a quello de 1 !l’oscillatore. 
Gli altri circuiti debbono pure essere accordali nel 
modo abituale con la precisione voluta. La regola¬ 
zione di questo ricevitore d effettua nel modo so¬ 
gli onte : 

Dapprima, per mezzo del Po rd ina rio meccanismo 
per la conimillazione delle onde e di 3 condensa¬ 
tori variabili monocomandati si fa la regolazione 
sulla banda richiesta. 1/esaltezza di questa regola¬ 
zione è indicala da una piccola lampada colorala 
che viene messa in funzione per mezzo di un con¬ 
iano a cursore elle chiude il circuito nel moment a 
in cui Pindiee si trova sulla scala in corrispondenza 
della banda desiderala. Poscia il meccanismo di 
allargamento della banda è messo in funzione ti¬ 
rando in fuori un secondo fiottone. Questa mano¬ 
vra sostituisce al condensatore variabile del cil¬ 
eni to oscillatore un condensatore li-so di maggiore 
capacità, e collega contemporaneamente ima secon¬ 
da bobina in parallelo a quella del eirenilo deb 
LoseiIlatore per diminuirne I*induttanza. Ruotan¬ 
do questo secondo bottone si mette in moto il 
condensatore di esplorazione e si sintonizzi cosi 
la stazione desiderata. La posizione del condensa¬ 
tore di esplorazione è indicata da un indice sepa¬ 
rato su una graduazione speciale della scala. 

Quando si è così trovata la stazione desiderala e 
possibile migliorarne ancora la ricezione regolan¬ 
do, per mezzo del primo bottone, i condensatori 
ilei due primi circuiti più esattamente di quanto 
fosse .possìbile fare con l'indicazione della pìccola 
lampadina. 

Dalla figura d può vedere (die per la coni imita¬ 
zione del meccanismo di allargamento delle banda 
sono impiegati cinque elementi di cornimi! uc.ioiuv 
lì primo elemento (I) esclude o inseri ce il mec¬ 
cani-imo od è manovrato come si è detto spingendo 
o tirando un bottone. Il secondo (Ila) è Fele- 
incnto normale per la coni inni azione del le on¬ 
de: il terzo elemento (Ilb servo a scegliere' la 
bobina adatta per il circuito dell'oscillatore nel 
caso in cui si voglio effettuare Pallargamento di 
banda. Il commutatore Ile serve alla scelta dei 
condensatore fisso per lo stesso circuito. Poiché 
questi due ultimi elementi sono azionati simultanea¬ 
mente al commutatore d'onda Ila, occorrerà riir 
in ciascuna gamma d’onde sia posto in servizio un 
determinato circuito. Ma ciò non è sufficiente poi¬ 
ché, come abbiamo visto prima, in ogni gamma 
sono comprese due bande suscettibili di essere al¬ 
largato. Per questa ragione iì commutatore III è 
.-lato previsto per scegliere tra due condensatori 
fissi in ogn i g am in a d’onda. (13 ne bande v i e ine p os - 
siedono dunque una bobina comune che non può 
essere determinata rigorosamente secondo Pespres¬ 
sione (5). Così anche la sensibilità non è la stessa 
in tutte le bande, ma cresce e diminuisce alterna¬ 
tivamente passando dalla prima alle successive). 

Il commutatore III deve essere allora manovrato 
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quando si passa da ima banda all’altra della stessa 
gamma. Le gamme d'onda sono -late stabilite in 
modo tale die la eommillazione deirelemento III 
m ciascuna delle gamme può essere effettuata nella 
stessa posizione del condensatore variabile princi¬ 
pale, Ciò viene realizzalo grazie ad un accoppia¬ 
mento meccanico tra il suddetto commutatore ed ii 
bottone di sintonia principale. La posizione nella 
quale ha luogo |a commutazione è indicata nella 


53 50 48 46 44 42 - 

0 38 36 34 32 3Q 

1. 1 kérJn-i M 1 1 1 1 1 

rrn 111 u-i 

30 29 28 27 26 25 2 

1 23 22 2 

20 t9 18 

f -1 1.. 1 1 h&d 

\ T~ 


H » I? 16 « 

14 13 12 lì 

U— 1 1 1 

wàm 1 I 
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Figura 2. Desiderando passare dalla banda di lì a (jnella 
ili ió mt. da 20 a 25ml o da 30 a 50 mt , occorre manovrare 
il commutatore 111 della figura /. Questa manovra viene 
effettuala automaticamente agentio sul comando di sintonia 
normale: lo scatto del commutatore avviene quando Vindice 
sta nella posizione indicata in figura. 


figura 2. Iv chiaro che quando avviene ia mano¬ 
vra del commutatore 111 la zona occupala dalle 
prime tre bande è stata sorpassala pur non essen¬ 
do ancora raggiunta la zona del secondo gruppo di 
bande. 

Stabilità di taratura. — Come è già stalo acciai 
nato le variazioni di temperatura dovute al ristai- 
d'amento del Lappa reechio durante il suo funziona¬ 
mento danno luogo a variazioni della frequenza tli 
sintonia in seguilo alla variazione di alcune capa¬ 
cità del ricevitore. Il riscaldamento produce in pri¬ 
mo luogo ima dilatazione terniiea dei diversi ele¬ 
menti che fa alimentare non solamente l i capacita 
dei condensatori, ma anche Finduttanzi delle bo¬ 
li ine. Ai nostri fini la variazione di induttanza può 
essere sostituita da una variazione equivalente di 
capacità, cioè, in altri termini, da una variazione 
di capacità che dia luogo al medesimo scarto di fre¬ 
quenza nella sintonia. 

Oltre alle variazioni di capacità per dilatazione 
termica, l'instabilità può essere dovuta a delle va¬ 
riazioni di costante dielettrica con la temperatili'i. 
Ciò vale sovratullo per le parti in vetro ed in ma¬ 
teriale stampato come gli zoccoli -delle valvole, i 
commutatori, eie. I! valore della variazione di ca¬ 
pacità in seguili* al riscaldamento delLapparecchio 
può essere del Lord ine di 0,1 pF. 

Allo scopo di in a il leu e re entro limili Li asciug¬ 
hili gli effetti della variazione di temperatura è 
necessario prendere alcune precauzioni: anzitutt > 
si scelga un valore elevato per la capacità fissa di 
accordo del circuito; va da sè (die il suo valore è 
diverso per le differenti bande ma esso raggnuure 
etimipre qualche centinaio di pF; in tal modo ;a 
variazione di capacità si riduce a qualche decimo 
per mille. Secondariamente in parallelo con il con¬ 
densatori 1 di esplorazione è col legato un condensa¬ 
tore fisso di .">(* pF a dielettrico speciale m mate 
riale ceramico la cui costanLe dielettrica diminuì 
see con Faumentare della temperatura. La capaci¬ 


tà di questo condensai ore (C 3 del ia figura I) dim* 
nuisce dunque dinante il riscaldamento delLap[»a 
recehio e ciò compensa Laumento delle altre capa¬ 
cità. In questo modo la stabilità prescritta del 
0,2°/ )l(l della capacità viene realizzata e ad essa 
corrisponde una stabilità nella frequenza di sinto- 
ili a di <MVoo* 

2. - Allargamento della banda con esplo¬ 
razione per mezzo di una bobina 

Il secondo sistema di allargamento del hi banda è 
stalo applicato in un ricevitore avente solamente 
quattro gamme (Fonda commutabili, divise presshi 
poco come è stalo indicalo nella label la 1. I/allar¬ 
gamento di banda enne applicato a cinque band, 
e precisamente a 13, 16, 20, 2Ó e 30 mt, mentre che 
per le stazioni situale nella banda di Ò0 mt la re¬ 
golazione viene effettuata nella maniera normali. 
Le lunule allargale sono quindi comprese tutte nel¬ 
la medesima gamma (Fonda (Onde Corte lì. 



Figurai 3. --- Rappresentazione schematica del dispositivo di 
allargamento di banda con esplorazione a bobina variabile. 
I\ testa per il et tritando a pulsanti che mette in movimento 
il condensatore triplo G ( , C„, C. { fiatalo a questi una delle 
cinque posizioni obbligate. l l elemento di comando tli albo 
gammati di banda , per mezzo del tinaie si effettua lo sposta¬ 
mento dei nuclei di ferro M facendo cariare VinduUanzu 
delle bobine. In (presta caso viene sintonizzato anche il 
circuito di antenna. 


Lo schema corrispondente al dispositivo è rap¬ 
presentato nella figura 3. Per mezzo di un coman¬ 
do a pulsanti K il condensatore variabile triplo 
può essere regolato su cinque differenti posizioni 
fisse, che corrispondono esattamente all’accordo sui 
punto di mezzo della banda da allargare. Quella 
regolazione deve avere luogo con una precision 1 
del 0,1 “/ino che nel caso particolare del condensa¬ 
tore (pii impiegato corrisponde in valore assoluto 
ad uno spostamento di 1 micron f'L Dopo la sceha 
della 1 >anda, la regolazione sulle diverse stazioni 
situate nell/interno di essa è effettuata per varia¬ 
zione delle bobine -Sb c S 3 rispettivamente nel cir¬ 
cuito oscillante delFosci 1 latore e in quello dello 
stadio di alta frequenza (si noli che nel sistema pre¬ 
cedente era accordato solo il circuito delFoscilht- 
tore). 

Esistono diverse possibilità circa il modo di co 
si mi re le bobine variabili S 2 e S 3 : ad esempio: 

1) eoi legare in serie colla bobina principale 
del circuito accordate* una spira la cui lunghezza 
può essere modificata per mezzo di un cursore 
I figura 4a); 


• 197 






































2) col legare in serie alla bobina principale 
ima bobina eli qualche spira iiell’iiiterno della qua¬ 
le può essere spostato un nucleo di rame ( lig. 4bj: 
le correnti di Foucault indotte nel nucleo portano 
ad una diminuzione de) l'induttanza dipendente dal¬ 
la posizione del nucleo stesso. 

3) al pc lo del nucleo di rame del sistema pre¬ 
cedente utilizzare mi nucleo di ferro polverizzalo. 
L’influenza del nucleo in seguilo alla sua maggiori' 
permeabilità -i manifesta con un aumento di in¬ 
duttanza. 



figura t. Differenti modi per ottenere In variazione di 
induttanza dì una bobina, a) variazione della lunghezza dì 
una spira per mezzo dì un cursore, h) variazione dell indut¬ 
tanza di una piccola bobina con lo spostamento di uti nu¬ 
cleo. Questo può essere di rame ed al bua porta ad una di¬ 
minuzione di induttanza: oppure in ferro polverizzato ed 
allora, per affetto della sua permeabilità , aumenta V in¬ 
duttanza. 


L’inconveniente del primo sistema è dato dalia 
presenza di contatti nei circuiti oscillanti di sin¬ 
tonia elle possono produrre dei disturbi durante 
la regolazione. Il secondo sistema è, dal punto di 
vista del funzionamento elettrico, meno vantag¬ 
gioso del terzo per il fatto che le correnti di Fou¬ 
cault indotte nel nucleo di rame oltre alla diminu¬ 
zione di induttanza portano anche ad un aumento 
di perdite. D’altra parte il terzo sistema e di ese¬ 
cuzione più delicata per la precisione richiesta, 
poiché è difficile costruire dei nuclei di ferro con 



Figura 5. Bobina ad induttanza variabile. Su due piccoli 
tubi in materiale isolanti 1 stampalo e incisa una traccia eli¬ 
coidale nella quale viene avvolto un filo di rame . In que¬ 
sto ipodo la forma della bobina resta definita con preci¬ 
sione. A eli interno dei tubi scorre un albero isolante L di ferri 
porta fissati in posizione opportuna due nuclei K di ferro 
polverizzato. 


proprietà magnetiche strettamente date. Questo 
inconveniente può essere pertanto eliminato grazie 
ad una adeguata costruzione del meccanismo di 
comando del movimentilo dei nuclei nelle bobine: 
è stato perciò adottato questo ultimo sistema. 

La figura 5 rappi esenta la coppia di bobine a 
nucleo mobile e la didascalia della figura dà alcuni 
particolari costruttivi. Nelle figure 6a e 61 > è 
rap presentato in modo sehcmiatieo il meccanismo 
di comando. Quando si ruota il bottone K nel scu¬ 
ro indicato dalla freccia la chiocciola M si sposta 
nel senso indicato. Nella figura la chiocciola h i 
assunto la sua posizioni' est rimi a nel senso della 
freccia. La chiocciola spingo verso il basso la le\ a 
H; questa si trova nella ? tessa posizione anche 
nella figura seguente 6b nella quale la leva e vista 
su un’altra faccia. Essa è fissata allo scorrevole G 
che può muoversi solo in senso verticale, e spinge 
verso il basso, per mezzo della vile S 2 l’asse A che 
porta i nuclei di ferro. Una molla V ha lo scopo 
di evitare i giochi in tutto i! meccanismo. 




figura 6. \aì schema del dispositivo di comando dei nu¬ 
clei delle bobine variabili listo su due facete, lai di sposi - 
zinne delle parti non corrisponde esattamente alla realtà, ma 
è stata modificata in modo che gli elementi ini portanti per 
il funzionamento siano chiaramente visibili. 


Vediamo così che il mo\ imento dei nuclei è 
doppiamente* regolabile e precisamente nella sua 
posizione iniziale e nella lunghezza della corsa. 
Agendo sulla vite S 2 si modifica la posizione ini¬ 
ziale: ia regolazione della corsa si effettua per mez¬ 
zo della vite S, che è fissata allo scorrevole G men¬ 
ile la sua testa appoggia sulla leva II. Un avanza¬ 
mento della vite diminuisce la lunghezza attiva 
della leva e per conseguenza la corsa. Grazie a que¬ 
sta doppia regolazione la irregolarità nelle pro- 
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p ri età magnetiche dei mie lei di ferro poetmu ohtc 
compensate in modo soddidaeenle. 

Stabilità di taratura . Le variazioni di sintonia 
con la tempera! ura nel .-sistema ora descritto pos¬ 
sono essere molto più considerevoli del sistema 
precedente, poiché i circuiti accordali compren¬ 
dono delle capaci là fisse piuttosto piccole ed un 
eventuale condensatore di compensazione deve ne¬ 
cessariamente avere una piccola capacità. Se in 
quo.-to condensatore di compensazione si volesse 
fare uso di mi dielettrico a coefficiente negativo di 
temperatura, ,-i -accidie costretti a costruire un 
condensatore avente piccolo valore di capacità 
(< 1 pFl e grande coefficiente negativo di tempe¬ 
ratura (fino a 20*10 pF °C). Non si conosce al¬ 
cun dielettrico elle abbia queste» caratteristiche. 

F/ pertanto possibile cosi mi re un condensai or* 
di compensazione di tali caratteristiche adottando 


B C 



figura 7. — Condensatore di compensazione delle varia¬ 
zioni di sintonìa per effetto della temperatura. In un piccolo 
litUo di alluminio A costituente uno devili elettrodi del con¬ 
densatore è posto un alberello ( in materiale ceramico, 
sostenente la seconda armatura lì. i causa della differenza 
di dilatazione ter mica dell 1 alluminio e del matta tale cent- 
mico t la capacità diminuisce con l'aumentare della tempe¬ 
ratura. 


la costruzione indicala in lignea 7. ]l condensatoli 
è basalo sulla differenza di dilatazione termica tra 
il piccolo tubo in alluminio L costituente una del¬ 
lo armature d del condensatore, e l’albero C in ma¬ 
teriale ceramico che «porla l’altra armatura /F 2 *. 
Quando la temperatura cresce, la distanza tra gli 
(dellrodi A e /> aumenta e la capacità diminuisce. 

F* possibile ottenere un coefficiente di tempera¬ 
tura di valore prefissato spostando Falbero C in 
senso longitudinale. Se infatti -i aumenta la ca¬ 
pacità il coefficiente di temperatura cresce ili ra¬ 
gione diretta del quadralo di questa Fh 

Con un corretto aggiustamejilo del condensatore 
di compensazione /i può in ciascun apparecchio 
eliminare la variazione di frequenza dell'oseilia- 
toro portandola ad un residuo di qualche kHz: 
questo valore residuo è ali ri bui bile al fatto chi» riti - 
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Agli abbonati sconto 10" y 
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rante il riseablannmto del ricevitore tulle le parli 
non raggiungono contemporaneamente la tempera¬ 
tura finale. 3 $. 

TABELLA b 


Gamme d'onda 

in mt 

in kHz 

Onde corte 1 

là — 45 

6700 — 23100 

Onde corte H 

45 - 160 

1900 — 6700 

Onde medie 

160 - 560 

550 — 1900 

Onde lunghe 

560 — 2000 

150 — 550 


TABELLA 11. 


Gamme d'onda 

Estensioni del campo Numero possibile 
di frequenza di trasmettitori 

Onde corte l 

16 400 kHz 

1800 ■ 

Onde corte II 

4 800 

Ò30 

Onde medie 

1350 

150 

Onde lunghe 

400 

45 


TABELLA ih. 


1 

11 — 19 mt 

( 13 mt. 16 mt ) 

II 

18 — 31 mt 

( 20 mt, 25 mt ) 

111 

30 - 54 mt 

ì ( 30 mt, 50 mt ) 

IV 

52 — 174 mt 


V 

, 170 - 570 mt 


VI 

« 750 — 2200 mt 



1) il condensatore usato in questo ricevitore 
ila una conformazione diversa da quella usata fino 
oggi per i condensatori variabili. Lo statore ed il 
rotore, in tutto e per Lutto identità, sono costituiti 
da spirali metal lidie. Lo spostamento del rotore 
è assiale; per ottenere una variazione di capacità 
di circa 500 pF è sufficiente uno spostamento ili stili 
10 inni. Lo scopo principale per cui questo conden¬ 
satore variabile è stato costruito sta nella neces¬ 
sità di soddisfare le esigenze di un comando di 
sintonia a pulsanti, di elevala precisione, grande 
rapidità di manovra, semplice di costruzione. 

2) il coefficiente di dilatazione dell’alluminio 
è di 2T10' 6 C mentre quello dei materiale ce¬ 
ramico usalo in questo caso particolare è di 

1,5-10 6 C. 

)3 e-~eiid*i d la disianza tra le armai tire la ca¬ 
pacità è 



e |a variazione di capacità per una variazione di d: 

F Ir 

A C — — „ Ad = - r ; C A d. 

4r d v 
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| NOTE Al RADIORIPARATORI 


di G . T e r m i ni 


AVVOLGIMENTI 
DI ALTA E BASSA FREQUENZA 

2383 


L'inlerruzione dì un a\ \oigimenlo in 
un trasformatore di accoppiamento di 
alta o di bassa frequenza; conduce ine¬ 
vitabilmente al marnato funzionamento 
del complesso, perchè \'ierie a mancare 
Ja necessaria conuinuità nel trailer ime ri¬ 
to del segnale dal circuito di entrala 
(antenna} al riproduttore elettroacusti¬ 
co ( altoparlante L 

1. - Trasformatore di antenna 

ai interruzione del primario* 

Una prima soluzione e data, per la 
gamma delle onde medie, dal collega¬ 
mento fra antenna e mas,sa di una re¬ 
sistenza di valore Compreso fra 10.000 
e 20.000 ohm. elTellriandò l‘areoppiamen- 
lo capacitivo fra il circuito di un tenni 
(che in tal caso assume un e ara 11 ere 
aperiodico ■ e il circuito preselettore con 
un condensatore da UH) p F. 


Ragioni economiche r di eliircnza fa¬ 
cilmente comprensibili non consigliano 
che raramente la riparazione dellYle» 
mento., àpecialmeiiL quando, come più 
spesso avviene, essa ridiede un’attrez¬ 
zatura tecnica particolare. 

La sostiiuzionr del Tel (‘mento con al¬ 
tri inculi le medesime caratteristiche di 
montaggio e d ingombro può essere ('vi¬ 


tata ricorrendo a particolari accorgi¬ 
menti tecnici clic permettono di otte¬ 
nere un funzionamento normale con ra¬ 
pi" dilà e spesa limitala. 

Ecco le ragioni di queste note che 
a"indirizzano ai radioriparatori con la 
promessa eli* il loro lavoro rivedrà u 
queste pagine quell"assistenza che fu un 
tempo un vanto della nostra « Rivista». 


Una 

lo col 


seconda soluzione 
legamento diretto 



, gr. c 



m gr.c 


è data dal 
fra antenna 


ciré li fio 
da UH» 


oseflanle 

p Ed. 


con vm v 


ondeiisalore 


b) interruzione del secondaria. 

La soluzione è ordinariamente indi¬ 
cala dalle «seguenti note: 

—- si impiega il primario come induttan¬ 
za di carico del circuito di animimi: 
si accoppia il circuito di antenna al 
circuito di coniando delio (stadio pre¬ 
selettore con uti condensatore da 


100 p-Fd.: 

- si. sostituisce il, secondario con una 
resistenza da 0.25Mohm. posta in se¬ 
rio con la tensione per il controllo 
automatico di ‘fusibilità. 

A ciò devi’ aggiungerai Faccorgi incoio 
di dissaldare completali lente ravvolgi¬ 
mento interrotto 



OSCILLATORE a 2 VALVOLE 

In C. C. Mod. A.L.B. n. 2 

Cinque gamme d'onda — da 15a 3000m. — Bobine in¬ 
tercambiabili - Perfettamente schermato da fusione interna 
- Pannello di grande spessore stompoto in alluminio 
inossidabile - Indice a molla - Modulazione interna ed 
esterna - Possiamo fornire bobine per altre gamme - Curve 
tracciate a mano per ogni apparecchio. 

SOLIDITÀ - PRECISIONE - COSTANZA 

Ing. A. L. BIANCONI - MILANO 

Via Caracciolo, 65 - Telefono 93-976 
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2. - Trasformatore di accop¬ 
piamento per lo stadio di 
preamplificazione e lo stadio 
di conversione. 

;iì interruzione nei primaria: 

Silfi itiiendo V a\ vulamento inUiiTolto 
tini una re>i.-lenza da O.lMohin il cir¬ 


cuito di cur;n> del tubo pnauiplilbv.- 
Loi'o assume un cura Irrr red.'ii\o. inni* 
Ire Laccoppiaiurulo a.l circuito di imi Ira i 
tifi J €i flati io ee^uenlc r nrcr.-^arruiu 1 
te affidato ad un condensatore da P.Ht 
p Fcl. 

Iall’altra soluzione è data dall impiego 
di una normale impedenza ili alta fre¬ 
quenza come carico intintii\o de! tube. 


anuuilicalorc, moni re 1 accoppiameli! n 
tra i due circuiti è . lupre ottennio a 
mezzi* di un conilrii.-uiorc da UHI p I d. 

(urea le earaliri-1 ielle dei due d-irmi 
i- opportuno osservare che* l'impiego del¬ 
ia n dsleuza è sufficiente per la banda 
delie i lido in* dm menil e per le omb 
ern ie è senz’ diro colisi ”| i abile l'uso del- 
!" impedenza. 


In interruzione nel secondario: 

IL primario enslilni^ce i! ranco in 
dutrixo del Iu Ih? -, mentre rareoppmmen- 
lo fra i din -ludi è affidalo ad un con¬ 
dro-alore da 100 p I d.: la continuità 
del circuito C.A.S. è ollenula a mezzo di 
una ned-lenza da l).2o\Loluu. 

LèlVelluamlt la -fduzbnie nelle linee in- 
dieale è opportuno dissaldare dal eircui. 
lo il eenilen- al ore variabile di accordo. 

<<;. \d. 


/nfrrra zzane 



+ AT C.A S 



pf m pr M.F. oppure 





3. - Trasformatore di M. F. 

a intuì rnzitnie nel primario: 

La soluzioni' è identica a quella Irue- 


i i.ila m i cii.-H d 'interruzione nel prima 
rio del Irasiormalore di accoppiameli * ■» 
fra !<* -tallio prcamplilicalore c ]o gladio 
di cou\cr-ionc. 


\r[ t^o sperili co è necessario esser - 
v are L'opportunità di dissaidare compie* 
lamrnle il eondeo-alore LI. 


l>t interruzione nel secondarmi 

\ Il clic ili que-Io (ano la soluzione e 
ideili ira a quella tracciala nel caso di 
uno 'Indio di amplificazione ad V. L. 

E bene ran mieli lare elle, -e appena r 
possibile. è opportuno dissaldare com- 
plctamenle il L2. 
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4. - Trasformatore di B. F. 

a) Primario interrotto : 

La soluzione è ordinariamente indicala 
dalle noie seguenti : 

— <&i collega una rosstenaa da 50.001) ohm 
ira la placca c il + delPA. T.; 


- si accoppiano i liuti stadi a mcz^o di 
un róitdensatore a caria da 50.000 p. 

Fd. 

Vi è pure la possibilità d'impiego del 
secondario conio impedenza di carico 
(lidia valvola. \ù~ da osservare che ciò 
può essere, effettualo latte le volte tdie la 


corrente anodica del luho limi raggiunge 
un valore cosi elevato da comprometter¬ 
ne la continuità. 

In tal elìso l'accoppiamento al circuito 
d’entrata dello stadio seguente è ottenuta 
a mezzo di un condensatore da 50.000 p. 

Fd. 


bj Secondario interrotto: 

Sì può impiegare il primario come im¬ 
pedenza di carico affidando a un conden¬ 
sai ore da 50.000 n Fd. Faccoppia mento 
al circuito di entrala dello stadio se¬ 
guente. 



5. - Trasformatore di entrata 
di uno stadio in controfase. 

Interruzione al primario a al secondario . 

Sostituendo al triodo, un doppio-trio¬ 
do ad allo o medio >j. lo stadio può essere 
trasformato in uno stadio uotobilandalo 
ad inversione di fase, senza il eressi là di 
impiego del Idisformatole. 






rii 


i LJ « 

[l V-' 


j I K.S 



*A.7 


6. - Trasformatore di entrata 
di uno stadio in controfase 
con secondario interrotto. 


r 


+AJ 


E- 



Il funzionanuMilo può ottenersi cui le¬ 
gando i due tubi in parallèlo. E' da os. 
servare in tal caso clic la potenza di 
uscita è solo di poco ridotta, ma che si 


0. Inn 



+ A.T 


perdono i vantaggi di linearità di rispo¬ 
sta che sono propri del col legatile ilio in 
controfase. 

( continuai 
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Una nozione importante per il dilettante 


IL COEFFICIENTE DI MERITO (Q) 


237 j (continuazione e /ine, vedi num. W 


C. N. 


(-on detta espressione si può conoscere a quale 
distanza dalla superficie del conduttore la densi¬ 
tà si riduce ad un valore dato. 

Con un esempio si chiarirà meglio il concetto 
ed il significato delle formulo. 

I n condnllore di rame è percorso da corrente 
di alta Irer|uenza di 1000 KHz. Si vnoI sapere a 
quale profondità la densità di correnti 1 ha 1/1000 
del valore che ha in superficie. La penetrazione 
fra il rame è (a — 1; a = 1,6 p, Q cm ). 


0,206 

a V / ” = 

Dall'espressi mt 1 delle 


0.0064 cm. 

densità si ha ponendo 


- — 7 000 

1000 = « oT<m "-' 


e cioè v. = loa r 1000 

0,0064 b 

r ~ 0,0064 X 6.9 ' 0,04 cm. 

d 

Rifacendo il calcolo fra diversi valori di — 7 - 

d o 

si può tracciare graficamente la legge di distribu¬ 
zione che è raffigurata in fig. 3. Essa come era 
ila prevedersi ha mi andamento esponenziale. 



(àmie si può combattere questo dannoso «el¬ 
icilo pelle » che tanta importanza ha sulla qua¬ 
lità dell 'induttanza? I ila soluzione in apparenza 
semplice è quella di aumentare la sezione -dei con¬ 
duttori; ma è questa una cosa che non sempre è 
possìbile. 

Si potrà aumenlare la sezione dei conduttori 
quando le spire della bobina sono distanziate e 
quindi un aumento del diametro del conduttore 
non ha una sensibile influenza stilla lunghezza 
dell'avvolginiento. in questo caso anzi è utile li¬ 


sa re in luogo di un conduttore pieno di grande 
sezione un conduttore cavo (tubo di rame) e sarà 
anche oportuno che tale conduttore venga ester¬ 
namente argentato allo scotio di aumentare la con¬ 
duttività esterna. 

Dove invece si hanno bobine a spire affiancate, 
questo accorgimento diventa impossibile ed allora 
è necessario ricorrere a conduttori che, per le lo¬ 
ro caratteristiche, pur offrendo una sezione di in¬ 
gombro minima presentino una superfìcie estesa. 

Questa condizione è realizzala con V impiego 
di filo Litz (ossia filo a conduttori divisi). Per 
persuadercene vediamo un esempio: 

Confrontiamo due conduttori, uno costituito 
da un li lo di rame pieno dì 1 m/m di diametro 
e l’altro da un filo Litz avente la stessa sezione 
ma costituito da 1(M) conduttori isolali fra loro. 

La sezione del conduttore pieno è: 

S — ~ r* ossia S ™ 3.14 X ~ 

4 

la circonferenza e 

C — 2 - r ossia C-2X 3.14 X \ - 3.14 mm. 

Per ottenere la circonferenza della sezione ba¬ 
sta moltiplicare quest "ultima per 

2 2 

- — ossia C = S 

r r 

Orbene, la sezione di ciascuno dei conduttori 
che compongono il filo di Litz avranno la sezione 
pari ad 1/10 di quella dal conduttore pieno ossia 
S =_S 3.14 

ioo-'IM 

2 

Se dividiamo tale sezione per — dove r, è il 

L 

raggio del conduttore di sezione s, avremo la cir¬ 
conferenza ad essa relativa (Ci). Il raggio sarà 


r i - v j ___ j_ 

400 ~ ~2Ò 


dunque : 


c,= 

Siccome 
totale sarà 


3.14 2 _ 3.14 X 40 

~W) * 400 

i conduttori sono 100, 


la 


0.314 

superficie 


0,314 x 100- 31.4 min. 


Come si vede tale valore è decuplo di quello 
ottenuto per il filo pieno della stessa sezione. 

Logicamente, nello stesso ordine di grandez¬ 
za diminuisce la resistenza offerta dal conduttore 
alle frequenze elevate e, per la stessa ragione, nel¬ 
la stessa proporzione si accresce il Q della bobina. 

fu questo caso teorico (che non tiene però 
conto di altri fattori) si verrebbe ad avere nello 



















.-ladio uri quaic si trova la imliuia una amplifica¬ 
zione decupla fli quella che -i avrebbe urlio stesso 
ignudo Ilio pieno ti posto di filo ili lai/. 

I ('attori di fili non sì ‘ Umililo molo -orlo rap¬ 
presentali dalle perdile introdotte dalla disposi- 
/ione in parallelo al firmilo oscillarne degli eict- 
trodi delle valvole la cui resi-lenza mi mi a eariea 
il e ircu ilo oscillante 1 produce ini eli et tu cimile a 
quello die si av rebbi aumentandone la resìslcuz: 

( j ìeggiora iiipii l o de 1 O ). 

Si dimostra facilmente clic di-ponendo in pa¬ 
rallelo ad un circuito oscillante (di induttanza ì. 
di capaci là (! e di resistenza r) ima rsistcnzi di 
valore IL si ira lo stesso risultato elle -i avrebbe 
sti-l il uendo la resistenza r con un i resistenza r 
il i ni \ alm e è dato da : 

r[ ~ CR T r 

Dove si vede ebe co! tendere di I» ad infinUo 
r, tende ad r. 

Per ottenere bobino a () (dovalo. oìtre alia imo- 
/ione del filo a contini lori dh i altri areo rumini¬ 
li sono necessari, intani il fattore di merito va¬ 
ria sensibilmente a seconda del grado i tensione 
meccanica dei fili: se trattasi di bobine a nido d'a¬ 
pe ha grande importanza il sistema dii avvolgimen¬ 
to, e la lunghezza della bobina. 

Per onde medie e per onde corte non inferiori 
ai 100 in. circa ha notevole giovamento Pintrodn- 
zione nella bobina di mirici di poliferro (sìerrlVr, 


lerrorart draìoperm nr.) ossiu di ferro finemente 
polverizzalo ed iriij iato etui vernici a minime per¬ 
di I e. 

Le ragioni del miglioramento del O ad opera 
del nucleo l ei romagnel irò armo ricercale nel fal¬ 
lo die la sua pres ii/a fa anni cui a.a* notevolmente 
l'induttanza (lidia bobina il elle eonsenle di rag¬ 
giungere il valore d i duilanza desiderato con pa¬ 
recchie spiri 1 di meno. La riduzione del numero 
di spire comporla una riduzione della lunghezza 
del condii 11 ore e questa, a sua volta una riduzio¬ 
ne di resistenza. 

L'ordine di grandezza del fattore di merito (O) 
è pressapoeo il seguente: 

per Odi. Bolline in tubo di rame argentalo: O 
da 200 a 400 

per O.L, — Bobini' in filo pieno: O da 150 a 100 

per O.M. — Bolline in filo pieno: O da 10 a 150 

per i LIVI. Bobine in fili» Litz: O da 150 a 3(:3 

per ( >.TVi. — Bollini' in libi Litz e nucleo: O da 

200 a 350 

! ! O è passibile di no li'voli variazioni in rela¬ 
zioni alla bontà dei coniali i della bobina con gli 
altri organi dei circuiti c alla vicinanza di (‘(indut¬ 
tori o di semi conduttori 

Nel caso delle bobine in filo Litz hanno una 
grande importanza te saldature terminali del filo 
steS'O die devono porre in buon coniai Lo fra loro 
tutti i condii timi isolali clic lo ioni pongono. 

* 
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Credo inutile, pei i lettori dì quota 
rivista, ripetere deli "ni il ila di un \ fdt- 
nietro a valve!a, lauto per un dilettante, 
quanto per un i adiomeccaniro. Porto, 
perciò, a eonn-eenza. i orile è stalo rea 
lizzato un -empiit e \nhmeiro icmt-otoni¬ 
co, utilizzando, esclusi virniente, materia¬ 
le recuperalo da vecchi apparecchi. 


permanentemente nello h inumilo, ma è 
esterno, penm'itendo di usare, ) come fa 
ehi scrive» lo -frumento di un qual-Tasi 
analizzatore posseduto : Fii -erzione av¬ 
viene a mezzo di jack. Per ehi deside¬ 
rasse inserire- lo -t rn mento ]N?rmanente¬ 
mente, dovrà provvedersi di un milhim- 
p ero metro della sensibilità di I m \ fon 


trovarsi ad un potenziale maggiore, per 
etti una corrente attraverserà il milliam- 
perometix). Questa corrente, sarà propor¬ 
zionale ai potenziali applicali alla gri¬ 
glia. 

1/alimentazione è di tipo sedilo, con 
una resilienza U 7 come filtro, per sem¬ 
plicità. 



Lo schema elettrico 

Corno è indicato in fig. 1, ~i compo¬ 
ne, in linea di massima. di una valvola 
rivelatrice per caratteri-!ira di griglia, e 
di un complesso rei tifi-col ore. 

\iringrc--o, un semplice divisore di 
leu-ione, composto dalle resistenze, Rj 
R H R , inserite per mezzo de,] com¬ 
mutatore GAL permette di moltiplicar* 
la portata dello strumento per i lat ori: 
1. 2, 5, 10. Il ennden-atore Ci, impedi¬ 
sce, anche ubando il divi-ore, qualsia- 
consunto di corrente mi circuito in esa¬ 
me. Con il e<> intenta terre in posizione 1 
-i ha repelli-io ne del divisore. 

C> od fi., è il solito gruppo di retti' 
Orazione. 

li miIliamjM'iometro, non è iliciuso 


do scala. 

Px permette Vazzeramcnio dello stru¬ 
mento. 

Il funzionami 1 stilo di questa parte del 
voltmetro è il egli ente. 

La resi sten zìi K f; , con la griglia della 
valvola a potenziale I), è altra versata dal¬ 
la corrente di riposo della valvola, e 
provoca una «erta caduta di tensione. Se 
noi, ora portiamo il cursore del poten¬ 
ziometro, ad un punto tale, da uguaglia¬ 
le il potenziale, esistente -nila placca del¬ 
la valvola, non avremo nessun pie-aggio 
di corrente nello strumento (azzeramen¬ 
to). Se* invece, per un potenziale appli¬ 
cato alla griglia, la corrente della val¬ 
vola aumenta, la caduta di tensione at¬ 
traverso la R ti pure aumenta: ma allora 
il cursore del potenziamelro verrà a 


Materiale usato 

Il materiale è lutto di ricupero, com¬ 
prese le valvole che sono vecchi triodi 
a consumo ridotto. 

Ci—2 y.F. prova 1000 volt 
C g -3t)() pF. 

C ;; -C‘ -2 F. prova 500 V. 

Kj - 500.000 ohm 1 > W. 

IL 500.000 ohm % \Y. 

R :r lL - 100.000 ohm 1 - W. 

R -3 Mohm 

IL = 3000 ohm, I W. 

R 7 - <SOOO ohm, 2 \V. 
i\ 15000 ohm, a filo 
1IM - connnutatore ad una via e 5 po¬ 
sizioni 

Tr. Trasformatore di alimentazione da 
25 . circa, con le - egli enti caral- 

ter bit ielle : 


• 205 





















































231 i Volt; 2,") in A, 

1 \-oli : I A. 

1 Volt ; I \. 

m 1 il Ira-InrnuiMire non pò.-Mede pre- 
'*■ ('(‘Mirali mi secondari a lì ,T. usa¬ 
re delle re~is|rnze per pree cimi Ira li 
( Geloso !, 

1 interruttore rete 

J Jack a dm* lame eoo -pina 
V 3 morselli di bachelite (ingresso) 

2 zoccoli per valvola a 1 piedini euro 

peo 

Telaio e vileria 
Filo per rolli annienti. 

Ter le rc-i-l; nze del divi-ore di ten¬ 
done, sono state libale delle resistenze 
del commercio, tarale al K)V£. Sono pe 
ro ìndispen-ahili. per la precisione del¬ 
le misure, resi-lenze larate aìl'TV,. 

La costruzione 

Aon è possibile dure un preciso tita¬ 
no di costruzione, essendo necessaria¬ 
mente vario il materiale che ognuno ir 
sera. Te fotografie mostrano come è sia¬ 
lo realizzalo da chi scrive: ognuno do 
vra adattare la costruzione ai pezzi pos¬ 
seduti. 1 collegamenti vanno fatti con fi¬ 
lo fi/ 11) ricoperto con tubo sterlingato. 

Taratura 

A costruzione avvenuta, innestare le 
valvole e k> strumento, ed arrendere 


I apparecchio. Per chi u>u un milliampe- 
rn metro esterno, portale io strumento 
alla minima .sensibilità, per evitare di 
rovinarlo con un colpo di corrente: o>- 
-ervare la po-izioue del l'indire, e me¬ 



diante la manovra del jwuenziomelro, 
portarlo a II aumentando gradatamente 
la srn-ibi Iita, lino alla linissima. fà>lle¬ 
gali all ingresso una sorgente di polen- 
ziale nota di circa 11) voli massimi, (per 


esempio mediante un trasformalore da 
campanelli con mi parallelo un jwilenz.io- 
melro) come indica la figura 2. cd un 
voi lini e irò. v nuotando per ogni tensione 
letta sul voltmetro la relativa corrente 
del luiliiamperomrli n, e portando, mi 
due a - - i cartesiani, in ascissa le tensioni 
di ingM.--o, ed in ordinata le relativi 1 
correlili, avremo la curva di taratura. A 
seconda della posizione del corrtmma 
loie moltiplicare i valori letti per 2: 
.“>: 10. 

Non aggiungo altre spiegazioni, per¬ 
chè credo, elle (dii -i accinge alla cosini- 
/ione di mi voltmetro a valvola non sia 
un dilellante alle primi-.-iine armi. f 



MICROFARAD 

CONDENSATORI: a mica, a carta, ceramici, elettrolitici 
RESISTENZE: chimiche, a filo smaltate, a filo laccate 


MILANO - Via Derganino, 20 
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NOTIZIARIO 

INDUSTRIALE 

Continuazione vedi numeri 
precedenti 

9 

l/di aK - Mutane 

!\ella costruzioni’ di strumenti di nii- 
sura por i! raniot ceti irò d è uff erma tu in 
mono particolare tu S. A. I orux che 
liti saputo realizzare una completa serie 
di apparecchi tli controllo adatti a sod¬ 
disfare le più disparate esigenze tecni¬ 
che dei radioriparatori. In prima linea 
noliatilo tre modelli ai misuratori pro¬ 
va-valvole portafili oss'a Ì’S.O. J03 - 

rs.o 104 e rs O. 105 i quali dige¬ 
riscono Furio dall*altro per la progres¬ 
siva maggior precisione di montaggio e 
di funzionamento. 1/oscillatore modula¬ 
to 5. 0. 120 prese ri m i 1 1 te resScmt i parti¬ 
colarità; innanzi tutto l'ampia scala tu¬ 
rata direttamente in metri e KUoherts 
facilita assai la lettura ci 5 capi pi (Fon¬ 
da ili cui è SU! Idi viso il quadrante illu¬ 
minato per rifrazione; inoltre l’indica¬ 
tore d'uscita a lampada luminesciente 
direttamente incorporato rende comple¬ 
tamente autonomo questo strumento che 
non abbisogna così di alcun altro appa¬ 
recchio accessorio. Ottimo Fnhnietf'o ca¬ 
pacimetro S. O. 130 completamente ali¬ 
mentato in alternata e sfruttante un oc¬ 
chio elettrico come indicatore di bilan¬ 
ciamento. \ on manchiamo ut ci fare an¬ 
che il maltimetro S. O. 110; Fanalizza¬ 
tore. punto per punto S. O. 107 e Foscil¬ 
lografo a raggi catodici S. O. 70, que- 
sFultimo di particolare interesse per 
Vampio tubo adottato nonché per la no¬ 
tevole semplificazione nei vari comandi■ 


Scoiti, BUoscUi & C. 

Hovaca 

La Scotti Brtoschi e C. S.A.. Produt¬ 
trici 1 specializzata di quarzi piezoelettri¬ 
ci si dedica ora anche alla costruzione dì 
resistenze chimiche di cui ha esposto la 
serie completa dei tipi attualmente fab¬ 
bricati ed inoltre alcuni altri accessori 
per radiofonia pure di sua produzione. 

Capcioibi MlanlLo. - (feaeva 

liceo la serie di radioricevitori pre¬ 
sentata a questa XIil Mostra dalla Ditta 
Capri otti Manlio di Genova-Snmpierda- 
rena : 

K. 661 - Sopramobile - Alimentazione 
in corremo alternala; 5 valvole, più in¬ 
dicatrice di sintonia; 4 campi (Fonda 

(cortissime, corte, medie I, medie lì) 
Selettività variabile. Medie frequenze 
ferromagnetiche a 1 cellule. Altoparlante 
elettrodinamico. 

K. 663 - Sopramobile - Alimentazione 
iti corrente alt;'nata; 5 valvole, più in¬ 
dicatrice di sintonia ; -1 campi d'onda 

( corte , ermissime, medie /, medie II). 
Selettività variàbile. Media frequenza 
ferromagnetica a I cellule. Scaia par¬ 
lante gigante. - - 

K. 376 - Sopramobìle - Alimentazione 
in corrente alternala ; 3 valvole , più in¬ 
dicatrice di sintonìa; 7 canini d’onda. 

Selettività variabile. Regolatore di tim¬ 
bro. Media frequenza ferromagnetica a 
4 cellule. Altoparlante elettrodinamico * 
Scala gigante. 

K. 319 - Radiofonografo - Alimentazione 
in corrente alternata ; 5 valvole , più in¬ 
dicatrice di sin tonìa ; ! canapi d'onda 

( cortissime, corte, medie l, medie II). 
Selettività variabile. Regolatore di tini - 
bro. Media frequenza ferromagnetica a 
4 cellule. Commutazione radio fono. Al¬ 
to pa ria n te elei trudin a ni ico. 

JlaeUóCùM — Mutano. 

Specializzata da anni nella costruzione 
di membrane per altoparlanti, la Rati io- 
coni ne ha esposti vari esemplari , unita¬ 
mente ai relativi centratori sìa esterni 
che interni. Completano gli articoli e¬ 


sposti alcuni tipi di cestelli per alto - 
panatiti e calotte per trasformatori stam¬ 
pati con materiale autarchico. 

Votontciio & guidati 

Mulatta 

lui Dilla è pur ti colar mente attrezzata 
per lavori di tranciatura , stampatimi e 
imbutitura. Un esposto diversi tipi di 
lamierini per invìi ormatori, corredati 
dai relativi serra paci fu e calotte. L'alta 
(fuaìitù delle lamelle, esclusivamente in 
ferro ad alia percentuale di silicio con 
perdite basse (1,1 U .) e con isolamento 
in carta seta , riduce al minimo le per¬ 
dile per isteresi. Altro interessante ramo 
della produzione di questa Ditta ri¬ 
guarda le montature per dinamici. 

Anche in questa campo, con accurati 
studi , si è raggiunta urta perfetta f -sedi¬ 
zione nella costruzione nei cestelli e 
cavallotti con nucleo in ferro omogeneo 
ti oh e ad (diissima permeabilità, ini bu¬ 
fiti e piegati con speciale trattamento 
termico che non altera la struttura mo¬ 
lecolare. Le dimensioni conferite sono 
proporzionate per ogni tipo di monta¬ 
tura, in Modo da ridurre al minimo o- 
gni dispersione di flusso. 

Fonomctccnùcei. - T&cuto 

La Fonomeccanìca, dedicatasi già ila 
tempo in modo particolare alle costru¬ 
zioni elettroacustiche . dimostra Fallo 
grado iti perfezione raggiunta in questo 
campo , esponendo alcuni modernissimi 
ampli ficai uri di grande potenza, dei 
complessi centralizzati ed ampliteleloni 
sensìbilissimi. Pure in ti-ressa n ti vari mi- 
crofoni eietroilimonici, a cristallo ed a 
nastro. 

Radio Mitezza — MlUano 

ISel posteggio della Ditta Mazza erano 
esposti molti artìcoli interessanti, a par¬ 
tire dal piccolo tre valvole «ftfonadinao 
fino ai grandi altoparlanti elettrodina¬ 
mici e relativi amplificatori , nonché ai 
complessi fonografici con cambio auto¬ 
matico dei dischi ed ai gruppi benzo- 
elettrici da 100 a 500 fi alt. Una speciale 
menzione spetta però al a tela:ori verso », 


TERZAGO - MILANO 

Lamelle di ferro magnetico tranciate per la costruzione dei tra¬ 
sformatori radio - Motori elettrici trifasi - monofasi ■ Indotti per 
motorini auto - Lamelle per nuclei - Comandi a distanza - Calotte- 
Serrapacchi in lamiera stampata - Chassis radio - Chiedere listino 


VIA MELCHIORRE GIOIA 67 
TELEFONO 690-094 
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radiotelefono per comunicazioni interne 
in allo pur Unite. F' munito di dispositivo 
di registrazione delle chiamate, che per¬ 
mette di rispondere dal posto principale 
ai collegati anche a distanza di h tnpo, 
nel momento ritenuto più op pur timo • 

0. S. 7,. - ttlitoM 

ha O.S.T., che alla normale produzio¬ 
ne ai trasformatori, cui deve la sua gran¬ 
de notorietà, aveva accoppiato già ita 
qualche tempo la costruzione di alto- 
parlanti e amplificatori di potenza, ha 
esposto quest'anno una interessante serie 
di radioricevitori. I modelli sono tre e 
precisa mente : 

Radioricevitore Moti. 521 Lus<&o. 
Supereterodina 5 valvole , onde corte, 
medie. Sensibilità elevata. Selettività ot¬ 
tima. Potenza d'uscita 3 Watt circa in- 
distorti. Scala parlante a luce riflessa in 
cristallo. Mobile elegantemente finito. 
Valvole impiegate 6À8.GT =• 6K7.GT =■ 
6Q7.GT- 6V6G= 6X5GT. 

Radioricevitore Moti. 531 Lusso. 
Supereterodina 5 valvole, con occhio e~ 
lettrico 6A8(5 6K7G — 6Q7G — 6Jv7G~ 
6\ ,)GT. Onde medie, corte , cortissime, 
Sensibiìtà elevata. Scala parlante in cri¬ 
stallo di grande effetto. Riproduzione di 
assoluta fedeltà. Potenza di uscita 3,5 
Watt circa indistorti. Dim . 50 x 22 x 30. 

Radioricevitore Mod. 541 I aisso. — 
Supereterodina 5 valvole, oltre occhio 
magico 6lv7G — 6KJIG - 6Q7G — 6V6G : 

5Y3G. Quattro onde. Sensibilità eleva¬ 
tissima. Selettività ottima. Scala parlati- 


1 LIBRI CHE VI 

INTERESSANO 

Angeletti G. B. — La radio? E T una 
cosa semplicissima! - pag. 104. Illu¬ 
stratissimo. Si spiegano tutti i fe¬ 
nomeni della radiotecnica. In 20 le¬ 
zioncine la radio dall 1 A. alla Z. 

L. 12,60 

Slniter Von A. ■ Il tubo a raggi ca¬ 
todici - In-32, pag. 52. L. 4,20 

COLLEZIONE MONOGRAFICA 
DI RADIOTECNICA 

Dr. Ing. G. Monti Gtrirneri - Radforic» 
vitvri par T A. O. 1 - pag. 24, fi 

i gure 10 L. 3.15 

Dr. Ing. D. Pellegrino - Mot» sulla 
onda corta - pag. 36. fig. 10 L. 4,20 
Angeletti G. B. - Consigli al profano 
pag. 36, illustrato L. 3,15 

Dr. Ing. E. Onestitta - Il mognatren 
pag. 32. fig. 45 L. 3,15 

Ing, K. V. Zworykin - Talaviaiona - pag. 

24, fig. 21 L. 3,15 

Dr. Tngi S. Novellone - Radioautomo— 
feilistfra - pag. 68, fig. 50 L. 6,30 

Dr. A. Recla - Gli sìru<n«a<i «lettrici di 
misura - pag. 44, fig. 50 L. 4,20 

; Dr. Ing. L- Peroni - Gli aerei riceventi 
pag/40, fig. 31 L. 4.20 

Prof. U. Tucci - Horconiana - pag. 40. 

[ fig. 7 L. 4,20 

e 
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te in cristallo Gigante , con razUmalc ri¬ 
partizione dei nomi delle stazioni. Ri¬ 
produzione di alta fedeltà con alto par¬ 
lati te a grande cono. Potenza di uscita 
4,5 Hall circa ina istori i. Mobile di lus¬ 
so, di moderna linea , elegantemente fi¬ 
nito costruito coti legni pregiati, acuìeti¬ 
camente studiato da tecnici specializzati. 

Atei - IfUlaMt 

La Arei, che si era già fatta notare 
negli scorsi anni pe r due modelli di 
ricevitori del tutto originali e caratteri- 
stiri, i Lumi glorio L 4 e L 5 stipe taro- 
dine , rispettivamente a 4 e a 5 valvole , 
fi ripresenta nella Mostra odierna , no- 
t e voi m e n t e p c rf ez io nati in q nati t o eh e 
offrono anche la possibilità di ricezione 
delle onde corte. Presentazione lussuosa 
con la base del mobile in fine cristallo 
a specchio con decorazioni incide. 

Un altro apparecchio , denominato 
« Cardellino », viene presentalo in un 
mobiletto trasportabile di piccole dimen¬ 
sioni che racchiude una supereterodina 
a 5 valvole multiple. Consente la rice¬ 
zione su onde corte ed onde medie. 

Altra serie di apparecchi a 5 valvole 
consiste in tre modelli ( Canarino , Petti¬ 
rosso e Passerotto) a 2 e 4 campi d'onda 
con mobili di diverse presentazioni- 

iT di fabbricazione normale anche una 
radio fonovaligia dì facile trasporto e una 
serie di radiofonografi racchiusi in mo¬ 
bili di stile. 

Un a p pare cch io cara 11 eris / ìco, ideal o 
dalla AREE è il « Rad io bar » nel quale 
un elegante mobile moderno, tappezzato 
internamente a specchi , è adibito a bar ; 
in esso è racchiuso un sensibilissimo 
apparecchio rati io, onde medie e onde 
corte a 5 valvole con antenna incorpo¬ 
rata. 

Fra gli accessori presentali dalla A- 
REL, di particolare importanza, sono le 
lampade a luminescenza per usi tecnici 
e scientifici (livellatrici di tensione, cer¬ 
capoli, controllo di volume , ere.), resi¬ 
stenze fisse a conglomerato chimico e 
minuterie varie. 

Wùtbec Seda — T/hilaaa 

La fabbrica di trasformatori Walter 
Sala , specializzata nella costruzione di 
trasformativi di piccola e media potenza 
fino a 5 Kw, ha presentato anche que¬ 
st'anno la -un molteplice produzione- 
interessanti nel campo radio vari tra¬ 
sformatori di alimentazione, microfonici 
e per strumenti dì pii.tura. 

JUomUo- VlapoU - Hliiaao- 

La Ditta Lionello Napoli ha presen¬ 
tato i suoi ottimi impianti contralizzati 
nella costruzione dei quali ha ormai rag¬ 
giunto un'alt a perfezione. Degni di nota 
gli apparecchi per comunicazioni interne 
in altoparlante , due tipi di microfoni a 
bobina mobile ed una completa serie di 
Dinamici a magnete permanente da 1.5 
a 15 Watt di potenza. Veramente nuovi 


e particolari un voltmetro a valvola a 
nove portate con lettura ni tensioni da 
0,1 a 3000 V. con frequenza da 30 a 100 
mila Hz e un misuraif,re per confronto 
per la misura di impedenze da 1 a 110 
mila ohm . 

’.ontinua) 


Le annate de l'ANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 

Anno 1934 . . . Lire 32,50 

> 1936 ... i 32,50 

» 1937 . . . > 42,50 

> 1938 ...» 48,50 

> 1939...» 48,50 

» 1940. . . » 50 — 

Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice « fi Rostro» 


La responsabilità tecnico scientifica dei lavori 
firmati , pubblicati nella rivista , spetta ai ri¬ 
spettivi autori. 


Ricordare che per ogni cambiamento 
dì indirizzo, occorre inviare alPAmmi- 
Distrazione Lire Una in francobolli 


S. A. ED. «IL ROSTRO• 

Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGLICCI, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 


PICCOLI ANNUNCI 

L. 1,— alla parola; minimo 10 pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunci di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parola è triplo. 


I «piccoli annunzi» debbono essere pa¬ 
gati anticipatamente a IFAmm inisi razione de 
Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita di 13 parole alVanno (di 
carattere privato ). 


Cerco seconda, terza edizioue radioli- 
bro Ravalico - Salvini, Ortigara 9 ■ Ferrara 


COMPRO bigriglie ed altre valvole - 
strumenti misura - raddrizzatori - ma« 
nuali - riviste - variabili onde corte - 
radiomateriale vario. 

CASALE - Umberto n. 78 ~ TORINO 
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SPAZIO RISERVATO 

ALLA 

RAD I OMAR ELLI 
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gli apparecchi piu sensibili 


la produzione piu, raffinata. 


jg ì MODELLI I M C A R A D I O, 

DI QUALUNQUE STAGIONE, 
SONO SEMPRE AGGIORNABILI 
A RICHIESTA, INVIAMO LISTINO 
TRASFORMAZIONI 



















































































































































